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全 媒体 环境 下 演播 室 的 IP 化 改造 设想 


摘 要 : 在 全 媒体 环境 下 ， 传 统 媒体 与 新 媒体 之 间 的 碰撞 ， 致 使 新 时 期 的 媒体 行业 发 生 了 不 同 程度 上 的 变革 。 电 视 作 为 传统 
媒体 的 代表 ， 面 对 新 媒体 带 来 的 冲击 和 挑战 ， 推 动 演播 室 了 P 化 改造 是 必然 选择 ， 通 过 大 数据 技术 和 云 计算 技术 的 广泛 应 用 ， 
可 以 帮助 电视 媒体 从 以 往 的 框架 中 解脱 出 来 ， 为 电视 媒体 可 持续 发 展 营 造 良 好 的 发 展 空间 。 本 文 就 全 媒体 环境 下 演播 室 IP 
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化 改造 进行 分 析 ， 立 足 实际 情况 提出 合理 的 措施 。 
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互联 网 技术 快速 发 展 ， 融 媒体 逐渐 成 为 广播 电视 媒 
体 发 展 的 主流 趋势 ， 尤 其 是 大 数据 技术 和 云 计 算 平 台 的 
应 用 , 辅助 电视 台 建 立 核心 平台 , 为 后 续 发 展 黄 定 基础 。 
在 全 媒体 环境 下 ， 通 过 卫 化 改造 ， 有 助 于 推动 广播 电视 
技术 和 互联 网 技术 深度 融合 ， 提 升 演播 室 信息 化 水 平 ， 
推动 广播 电视 媒体 可 持续 发 展 。 加 强 全 媒体 环境 下 的 演 
播 室 卫 化 改造 设想 探究 ， 提 出 合理 措施 予以 实践 ， 可 以 
为 后 续 相关 工作 开展 提供 支持 。 

1. 演播 室 IP 化 改造 设想 

面临 新 媒体 带 来 的 冲击 和 挑战 ， 广 播 电 视 发 生 了 不 
同 程度 上 的 变革 和 转型 ， 尤 其 是 互联 网 、 移 动 网 络 技术 
的 广泛 应 用 ， 在 此 基础 上 进行 广播 电视 节目 制作 、 播 出 
和 服务 ， 可 以 有 效 带 给 用 户 更 加 优质 的 媒体 服务 ， 提 升 
苑 争 优势 。 结 合 全 媒体 发 展 要 求 ， 应 该 在 先进 技术 支撑 
下 开展 工作 ， 丰 富 建设 内 容 的 同时 ， 推 动 传统 媒体 和 新 
媒体 内 容 融 合 ， 拓 宽 渠 道 的 同时 ， 建 立 融合 发 展 的 现代 
媒体 体系 。 通 过 在 广播 电视 领域 中 互联 网 技术 的 应 用 ， 
对 服务 流程 进一步 优化 ， 促 使 广播 电视 媒体 逐渐 朝 着 融 
合 媒体 方向 发 展 。 为 了 迎合 时 代 发 展 需 要 ， 电 视 台 需 
要 借助 现代 技术 对 现 有 的 采编 方式 和 传播 方式 创新 ， 包 
括 卫 化 和 云 计算 技术 ， 打 造 云 计算 平台 ， 为 电视 台 节 有 目 
制作 和 媒体 业务 开展 提供 坚实 的 技术 保障 。 

2. 服务 平台 的 核心 技术 
在 互联 网 环境 下 ， 网 络 服务 形态 逐渐 多 元 化 ， 导 致 
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需要 充分 把 握 云 计算 和 IP 架构 技术 要 点 ,灵活 运用 在 技 
术 平 台 架 构 中 ， 有 助 于 优化 演播 室 工作 流程 ， 朝 着 全 化 
方向 发 展 。? 
3. 演播 室 IP 化 现状 

在 现代 化 技术 支持 下 ， 演 播 室 与 电视 台 节 目 编辑 系 
统 之 间 建 立 了 密切 联系 ， 基 本 上 完成 了 IP 化 节目 交换 。 
演播 室 通 过 IP 化 改造 ， 业 务 系 统 借助 云 平台 实现 节目 文 
件 交 换 ， 逐 渐 朝 着 网 络 化 和 文件 化 方向 发 展 。 演 播 室 系 
统 与 制作 网 络 、 播 出 网 络 连接 在 一 起 ， 形 成 一 种 开放 式 
系统 , 有 助 于 优化 节目 采编 播 流程 , 带 来 更 大 的 便捷 服务 。 
当前 的 演播 室 系统 主要 是 以 SDI 信和 号 为 主 ， 建 立 全 卫 工 
作 流 程 ， 核 心 为 SDI 信和 号 耳 化 。 

SDI 是 广电 行业 信号 传输 的 主要 标准 ， 在 广电 行业 
系统 中 广泛 应 用 , 具有 较 高 的 稳定 性 和 可 靠 性 ， 低 延 时 、 
低 拌 动 特点 以 及 结构 逻辑 清晰 、 简 单 特点 ， 可 以 实现 故 
障 精准 定位 和 及 时 排查 ， 协 议 开 放 。 信 息 技术 的 快速 发 
展 ， 广播 电视 节目 制作 信和 号 源 愈加 丰富 ， 逐 渐 从 以 往 的 
模拟 信号 、SDI 信号 朝 着 4K 信号 和 网 络 信号 方向 发 展 ， 
基础 架构 种 类 随 之 增长 。 信号 调度 矩阵 规模 不 断 扩大 ， 
系统 处 理 能 力 和 兼容 性 随 之 增强 ， 尤 其 是 系统 布线 愈加 
复杂 化 ， 人 迫切 需要 整合 多 种 类 型 的 电线。 在 广电 技术 快 
速 发 展 下 ， 传 统 的 SDI 信和 号 逐渐 出 现 了 系统 扩展 性 和 信 
号 不 兼容 问题 。 
在 耻 信号 基础 上 建构 演播 室 基 础 架构 ， 只 需要 一 根 


传统 媒体 受到 了 严重 的 冲击 和 挑战 。 传 统 媒体 不 再 是 唯 
一 的 信息 传播 渠道 ， 节 目 内 容 去 中 心 化 形态 逐渐 成 为 当 
前 全 媒体 环境 的 具体 发 展 形态 。 作 为 广播 电视 媒体 可 持 
续 发 展 的 基础 ， 通 过 引进 先进 的 广电 技术 ， 有 助 于 推动 
节目 内 容 创新 ， 在 物理 技术 平台 基础 上 去 中 心 化 ， 可 以 
提供 坚实 的 技术 保障 和 支持 。 实 现 技术 平台 去 中 心 化 ， 


网 线 即 可 实现 数据 解决 和 同步 传输 。IP 系统 架构 可 以 实 
现 网 络 基础 设施 的 反复 使 用 ， 有 助 于 提升 端口 密度 ， 具 
有 双向 传输 特性 。 使 用 网 线 代 蔡 同 轴 电 缆 ， 有 效 降低 电 
缆 质 量 和 体积 ， 将 系统 成 本 控制 在 较 低 水 平 。 卫 封装 模 
式 传输 未 经 过 转换 新 的 信号 ， 不 经 过 重新 编码 过 程 ， 可 
以 有 效 降 低 对 编码 信号 质量 的 影响 ， 提 升 文 件 质量 。" 
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在 演播 室 系统 IP 化， 在 SDN 网 络 上 可 以 实现 数据 流 统一 
调度 和 管理 ， 促 使 节目 生产 更 加 灵活 ， 便 于 后 续 的 演播 
室 设 备 维护 和 管理 。 

4. 演播 室 IP 化 的 系统 构成 

4K 超 高 清 信 和 号 传输 ， 采 用 SDI 接口 传输 ， 具 体 实现 
方式 主要 表现 在 以 下 三 种 : 其 一 ， 原 始 方法 ，4 个 子 图 像 
转变 为 4 路 3Gbps 数据 流 ， 生 成 4 路 对 应 3G-SDI 信号 ， 
此 种 信号 传输 方式 较为 复杂 ; 其 二 ，12G 数据 压缩 到 单 
个 3G-SDI 信和 号， 通过 高 清 视频 线 缆 传输 ， 此 种 方式 需要 
对 数据 压缩 ， 工 作 量 大 ; 其 三 ,借助 12G-SDI 接口 传输 
并 未 压缩 处 理 的 原 视频 ,但 是 12G-SDI 传输 速率 较 高 。 
视频 线 缆 传输 4K 信号 是 切实 可 行 的 ， 但 是 会 促使 演播 室 
系统 复杂 化 。 

IP 化 架构 传输 信号 ， 可 以 有 效 解 决 其 中 的 问题 ， 较 
之 传统 的 SDI 技术 而 言 优 势 较 为 突出 ， 具 有 格式 无 关 性 
特点 。SDI 从 270M、1.5G、3G， 传 输 方式 和 传输 格式 随 
之 升级 优化 。 中 通过 IP 化 改造 ,采用 IP 包 形式 封装 和 传 
输 ， 信 号 格式 和 系统 扩展 更 加 自由 ,便于 制作 系统 公用 
平台 连接 ， 实 现 信 号 的 高 效 共享 和 传输 ， 实 现 接 入 设备 
的 统一 监管 。 所 以 ，4K 超 高 清 电视 基础 架构 上 ， 卫 化 改 
造 逐 渐 得 到 了 广泛 认同 ,使 用 光纤 接口 来 代替 BNC 接口 ， 
IP 交换 机 代替 SDI 基带 矩阵 。 为 了 有 效 解决 这 一 问题 ， 
大 量 设备 安装 耳 接口 , 在 IP 化 基础 架构 上 建立 4 超 高 
清 视频 系统 。 

演播 室 系统 卫 化 发 展 中 ， 录 制 设备 逐渐 无 带 化 和 文 
件 化 发 展 。 随 着 高 清 电视 节目 的 普及 ， 演 播 室 中 主要 是 
采用 P2 录像 机 和 硬盘 录像 机 ， 硬 盘 录 像 机 的 记录 格式 较 
为 多 样 ， 可 以 有 效 改 善 录像 设备 格式 和 后 期 制作 格式 不 
兼容 问题 。 就 硬盘 录像 机 来 看 ， 在 PC 平台 上 ， 通 过 设置 
自 带 网 络 接口 ， 兼 容 TCP/IP 网 络 传输 协议 ， 精 简 素 材 传 
输 环 节 ， 切 实 提升 工作 效率 和 质量 。P2 录像 机 具有 操作 
便捷 、 简 单 和 录制 误 码 率 较 低 的 特点 ， 其 以 独特 的 优势 
广泛 应 用 在 演播 室 的 节目 录制 中 。 

SMPTE 标准 体系 基础 上 ，SDI 信号 在 IP 网 络 中 通过 
RTP 包 形 式 传输 。 封 包 后 音频 和 视频 形式 可 以 在 广播 电 
视 中 广泛 应 用 ， 满 足 实施 内 容 交 换 网 络 需要 ， 包 括 广 域 
网 和 局 域 网 。SMPTESET 重新 定义 了 网 络 定时 同步 机 制 ， 
将 Gen Lock 功能 复制 在 IP 网 络 中 ， 实 现 信息 同步 传输 和 
同步 锁定 。 在 SD 系统 中 ， 接 入 同步 信号 可 以 实现 信号 同 
步 传输 和 画面 切换 ， 而 卫 系 统 架 构 不 需要 专用 线 缆 即 可 
实现 同步 信号 传输 。 切 换 台 系统 设备 支持 卫 输入 输出 ， 
实现 SDI 信号 和 了 王 信号 的 同步 传输 和 处 理 。 电 视 演播 室 
系统 IP 化 架构 改革 ， 主 要 是 采用 通用 耳 交 换 机 ， 促 使 
IP 接口 与 交换 机 连接 在 一 起 ， 形 成 统一 协议 中。 

演播 室 卫 化 改造 是 必然 选择 ， 具 有 网 络 宽带 充裕 优 
势 。 高 清 逐 渐 过 渡 到 超 高 清 系统 中 ,数据 量 是 原来 8 倍 。 
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使 用 SD 信号 承载 和 传输 ， 从 1.5G 到 12G， 当 前 广泛 采 
用 的 以 太 网 速率 为 10GbE， 单 链接 网 络 信 号 无 法 承载 
12G-SDI 信 号。 实现 这 一 目标 ， 可 以 在 SMPTE ST2022-6 
链接 与 映射 基础 上 ， 选 取 4 个 3G-IP 链 路 绑 定 ， 实 现 超 
高 清 信号 传输 ， 但 是 此 种 方法 会 降低 设备 利用 效率 ， 布 
设 线路 较为 复杂 ， 增 加 工作 负担 。 当 前 尚未 出 现 卫 超 高 
清 传输 标准 ， 信 和 号 分 配 问题 无 法 得 到 有 效 解 决 。 演 播 室 
IP 化 改革 ， 实 现 超 高 清 信号 轻 压 缩 适 配 现 有 网 络 ， 在 轻 
压缩 数据 流 基础 上 实时 直播 ， 实 现 信号 高 质量 传输 。 
结论 

综 上 所 述 , 在 全 媒体 环境 下 ,推动 演播 室 IP 化 改造 ， 
相 较 于 传统 的 SDI 信和 号 传输 而 言 优 势 更 高 ， 借 助 先进 技 
术 支 持 传 输 高 质量 信号 ， 以 便于 实现 融合 媒体 目标 ， 从 
而 提升 广播 电视 媒体 竞争 优势 ， 在 全 媒体 环境 下 谋求 可 
持续 发 展 。 贺 
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